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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 876 

11 Απριλίου 2013 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκο¬ 
μείου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ». 1 

Εγκατάσταση και λειτουργία της Α' Ωτορινολαρυγ- 
γολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πα¬ 
νεπιστημίου Αθηνών στο Γενικό Νοσοκομείο Αθη¬ 
νών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ. 2 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. Υ4α/οικ.33423 (1) 


Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ». 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 6 και 11 του Ν, 2889/2001 «Βελτίωση και 
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν. 

β) του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά¬ 
ξεις» (ΦΕΚ 81/Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'). 

δ) του Π.Δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης 
Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α'). 

ε) του άρθρου 34 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ, οργάνωση των υγειονομι¬ 
κών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 165/Α”), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

στ) του άρθρου 15 και της παρ. 1 του άρθρου 25 του 
Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α'). 

ζ) τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3754/2009 «Ρύθμι¬ 
ση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του 
ΕΣΥ σύμφωνα με το Π.Δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 43/Α'). 


η) τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 «Συ- 
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα¬ 
τηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α72011). 

θ) την αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Στάίκούρα» (Β' 2105). 

ι) την υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.112163 Κ.Υ.Α. «Οργανισμός του 
Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ”» 
(ΦΕΚ 3283/Τ.Β72012), 

2. Την υπ' αριθ. 24/18-2-2013 (ΘΕΜΑ 3ο δ) απόφαση 
του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. 

3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2205/14-2-2013 έγγραφο του Διοι¬ 
κητή της 4ης ΥΠΕ. 

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Η υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 112163 Κ.Υ.Α. «Οργανισμός του Γ ε¬ 
νικού Νοσοκομείου Κομοτηνής “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ”» (ΦΕΚ 
3283/τ.Β72012), τροποποιείται και συμπληρώνεται όπως 
παρακάτω: ΑΡΘΡ0 Μ0Ν0 

1. Το άρθρο 4 «Δύναμη κλινών» αναδιατυπώνεται ως 
ακολούθως: 

«ΑΡΘΡΟ 4 


Η συνολική δύναμη του Νοσοκομείου ορίζεται σε δια¬ 
κόσιες (200) οργανικές κλίνες». 

2. Το άρθρο 6 «Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας» ανα¬ 
διατυπώνεται ως ακολούθως: 

«ΑΡΘΡΟ 6 


1. Η Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν. Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟ- 
ΓΛΕΙΟ» αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, 
στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα, 
Μονάδες, Ειδικές Μονάδες, καθώς και Διατομεακά Τμή- 
ματα και λοιπά Τμήματα, ως εξής: 

Α. ΤΟΜΕΙΣ 

α) Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 89 κλινών. 

β) Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 85 κλινών. 

γ) Εργαστηριακός Τομέας. 

δ) Ψυχιατρικός Τομέας με δυναμικότητα 12 κλινών. 

Κάθε Τομέας διαρθρώνεται σε Τμήματα, Μονάδες και 
Ειδικές Μονάδες ως εξής: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


α) Παθολογικός Τομέας 


ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 

• ΔΕΡΜ ΑΤ ΟΛΟΓΙΚΟ 


• ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 

• ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 

2. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 

• ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

3. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 


4. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 

• ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 


Οι ανωτέρω Ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνομες και 
λειτουργούν στα πλαίσια των αντίστοιχων Τμημάτων. 
β)Χειρουργικός Τομέας 


ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 

• ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕ¬ 
ΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) 

2. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 


3. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 

• ΩΤ ΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓ ΟΛΟΓΙΚΟ 

• ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 

• ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟ- 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ 

4. ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 


5. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

• ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΥ¬ 
ΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
(Μ.Μ.Α.Φ.) 

6. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 



Οι ανωτέρω Ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνομες και 
λειτουργούν στα πλαίσια των αντίστοιχων Τμημάτων, 
γ) Εργαστηριακός Τομέας 


ΤΜΗΜΑΤΑ 

1. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 

2. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 

3. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 

4. ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 

5. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ _ 

δ) Ψυχιατρικός Τομέας 

ΤΜΗΜΑ 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ _ 

Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (δυναμικότητας 14 κλινών) 
α) Ημερήσιας Νοσηλείας 
β) Επειγόντων Περιστατικών 

γ) Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕ- 
ΦΙΑΠ) 

Γ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

1. Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού 

2. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

3. Τμήμα Διαιτολογίας - Διατροφής 

2. Οι κενές κλίνες των Τμημάτων και Μονάδων του 
κάθε Τομέα χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση 
ασθενών και άλλων Τμημάτων και Μονάδων άλλου Το¬ 
μέα, μετά από εισηγήσεις του Διευθυντή της Ιατρικής 
Υπηρεσίας και την τελική απόφαση του Διοικητή. 

3. Στους Τομείς, λειτουργούν τακτικά Εξωτερικά Ια¬ 
τρεία αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των 
γιατρών που υπηρετούν. Ο αριθμός των εξωτερικών 
ιατρείων για κάθε ειδικότητα καθορίζεται με αποφά¬ 
σεις του Διοικητή, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή 
Ιατρικής Υπηρεσίας.». 

3. Στο άρθρο 14 «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» επέρχονται 
οι κάτωθι αλλαγές: 

α) στις θέσεις της Ιατρικής Υπηρεσίας στην ειδικότητα 


της Ψυχιατρικής προστίθενται δύο (2) θέσεις και στην 
ειδικότητα της Παθολογίας καταργούνται δύο (2) θέσεις, 

β) στις θέσεις της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας, 
στην κατηγορία ΠΕ, στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικο- 
νομικού προστίθενται δύο (2) θέσεις και ως εκ τούτου 
οι εν λόγω θέσεις διαμορφώνονται ως εξής: 

«2. ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 6 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 3 

4. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗ¬ 
ΡΕΣΙΑΣ 

I. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 

Εννέα (9) θέσεις». 

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο 
άρθρο παραμένει ως έχει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ 
-♦- 

Αριθμ. Υ4α/92681/12 (2) 

Εγκατάσταση και λειτουργία της Α' Ωτορινολαρυγγο- 
λογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι¬ 
στημίου Αθηνών στο Γ ενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΙΠ- 
ΠΟΚΡΑΤΕΙΟ. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις άρθρου 13 του Ν. 1397/83 «Εθνικό Σύ¬ 
στημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α'), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του εδαφ. β), της παρ. 14, του άρθρου 
13 του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
37/Α/01), όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις της αριθ. Β1/482 (ΦΕΚ 401/Β/1987) Υ.Α. 
«Κατανομή κλινικών, εργαστηρίων και λοιπών παραρτη¬ 
μάτων του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών». 

4. Τις διατάξεις της αριθ. 69379δ/Β1 Κ.Υ.Α. «Ιδρυση 
Β'ΩΡΛ Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός 
του εσωτερικού της κανονισμού» (ΦΕΚ 899/Β/2003). 

5. Την Αποφ. αριθ. 19 της 238ης Ολομέλειας του Κε¬ 
ντρικού Συμβουλίου/6-12-2012. 

6. Το από με ημερομηνία 23-07-2012 έγγραφο του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

7. Το απόσπασμα πρακτικών της 11ης/26-06-2012 Γε¬ 
νικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής. 

8. Το αριθ. 9331/10-7-2012 έγγραφο του Προέδρου της 
Ιατρικής Σχολής. 

9. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'). 
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10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού. 

11. Την υπ’ αριθ. 17801/19-9-2012 έγκριση του Διοικητή 
της 1ης ΥΠΕ Αττικής. 

12. Το υπ’ αριθ. 18/20-6-2012 απόσπασμα πρακτικών του 
Δ. Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, 
αποφασίζουμε: 

Εγκαθίσταται και λειτουργεί, στα πλαίσια του Α' Χει¬ 
ρουργικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού 
Νοσοκομείου Αθηνών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, η Α' Ωτορινολα- 
ρυγγολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι¬ 
στημίου Αθηνών, με το ομώνυμο Εργαστήριο. 

Στην Κλινική λειτουργεί αντίστοιχο τακτικό εξωτερικό 
ιατρείο. 

Τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στην παραπάνω Κλινική 
υποχρεούνται σε εφημερία για την αντιμετώπιση εκτά¬ 
κτων περιστατικών και παροχής επείγουσας περίθαλ¬ 


ψης, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν κάθε φορά για την 
εφημερία των Νοσοκομείων. 

Το προσωπικό που υπηρετεί στην Κλινική, συνεργά¬ 
ζεται με τα αντίστοιχα Τμήματα της Ιατρικής Υπηρε¬ 
σίας, όλων των Νοσοκομείων της ΥΠΕ με το οποίο αυτό 
διασυνδέεται λειτουργικά, για την ανάπτυξη και ανα¬ 
βάθμιση του επιπέδου της εκπαίδευσης και παροχής 
υπηρεσιών υγείας. 

Η Κλινική πρέπει να έχει επιστημονικό υπεύθυνο για 
την λειτουργία του. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοωή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε μορφή Ρλ/Ρ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-ωπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• Η καταβολή γίνεται σε όλεςτις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βΐ^τ) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ήί1ρ://νννννν.βί.9Γ - ε-σιαϊΙ: ννθόπΐ3δ1βΓ.βί@βί.9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


*02008761 104130004 * 



ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 













































































